mm 
1 INCH 
,_.—«sovtoe——s—s | —-BQutol 
= a | a (BRASS 
9} GREEN _| | a ae re 
© ee DES, | elt DMRS GIS F) Te 
eet CONVENIENCE | MODEM 
yA OUTLET | OUTLET 


a Se sy a ee eed 


4X cr2 0 


aeagpe OX! 
T Baw] he a | 
ed a ed ee 
t+ | 
ho pe}  -——— 
3 lis. 03 a 
} | 20 ! a | | se 
- aur = t 
A} mt ar | ' 
| | Ce A CF 
| | es 1 ae 
| 
| : souscmer fox1__eox oe 595-005 1185 }| 
? ! TRIAC CNTL 
| +5 | 
a 
) [6 A aie se ed 
| es ne PROCESSOR os! | - 
C NO | 
3 in 
can i Na Hh 
14 | F | | 
la ) | la, 
| le ls 


Reece eds eel 


\ 


.* 
° 


—— a . . 
suman parts [|  ——— | —— | —— | ir eee a 
fenances (A) NEW (B) ADDED WIRE FROM 32TI-2 TO 32J3-8 16 20. CONNECTOR 496 /49P6 WAS 49/5 /49P5 (C) ADDED PaGE 2 (D) REVISED SCHEMATIC FOR FIAND F2(E)ADDED 30F | FOR CANADIAN UNITS.(F) REMOVED PHANTOM LINE AROUND SOFI ¢ NOTE “CANADIAN UNITS Scns Gy ee 


Tes GRawNG 
THE MATIONAL CASH REGISTER COMPANY AND ALA VrauTogmrzao 
UGE AND REPRODUCTION 13 PROMIBITED. a 
(OTE TIR] THE NATIONAL caSH RecisTER co. 
CASS. M30-1-399 - OAYTON, OMIO 
a stant I-7a Finisu: B-1-72| UNIT PACKAGE UNIT 
FIELD [EOWA lone [une SCHEMATIC-AC POWER” DIST 


PRINT [we [em [macro 2 ] 
Ca 


90-0038 


—FIELD PRINT 


ONLY“ FROM FIELD OF DRAWING. 


(AIEEE ek 2 - OS OI ETT CSE 2 v 
s 
o 


amm sawen (BD 7E) . ae - 2 
, : a a 3 om wr: . “ : Lots. Sas fe 


scorer sowie tne 5 oak 


~~ eA wh 


Pee a et ee 
isa is | | aa) ee ees, 
ae | , | 3 ee aa aa 
| a - ere 

| exes | moe: | | _esFecTITTY 


30Ei 9 


ti 12 3-4 84° | | .. , 
© ta eae | : | | | 395-0031185 


BOT! TRANSFORMER CONNECTIONS | | / 
| 7 4, 


NOTES: a | 
SHALAR PARTS — = 
A] cuances: 


USE ARO REPRODUCTION 19 PROM BITED 
} STO. QUALITY SEE SPen06 15 - ae 
| _ STO. QUALITY SEE SPe008.15 | THE NATIONAL CASH REGISTER CO. 
cass: M30 -]- 399 . (Ni¢iR] DAYTON, OHIO 
| STARTQ:21-74 FINISH OF 72 ai 72 u"'T PACKAGE UN 


UNLESS OTNTAWEE , 
SPECIFIES, DIMEN. 

SIOMAL LIMITS ARE: 
WER ROMA 


XX x 02 
I = £05 


SUPERSEDES 5d 


FIELD PRINT - 


a 34 «. x « 
SS be at en, : MM at . cr en ‘ fy ads, 


~estaa 7-2-0 mee (D SIZE) 


: oe Ye . coe 
30UI0!-B 
BOUIOI-G 
MODEM 
OUTLET 
osrai-3 
OSTBI-2 
:  OSTBI-I 
A | ; f n 
- 2 32TBI-6 3 
By , 3 : $ 
'D | p32TBi-i 
p32TB!-2 


Teme Ne Orbe ROR we + 


See PRL IT BE ahhh meas. - 


7 oe 32J4 32P4—_ 32JN2 32P2 
p| "SV ‘os as 4275-7 (BFH-L) +28V F8 io 
ah 48P1-33 (ALF) »28V FS : 
F23 4 48P5-29--48P6 -29 (ML) Lala 
a ae 41Pi4-15 (PTR) GND | 
/6 41PI4-16 (PTR) ro 
cae 4IPI4-13 (PTR) GND 
Ez 41PI4-14 (PTR) =~ 
+8V c- 9 49J5-26 (CFF-1) *#28V FiO 
lo 49J6-26 (CFF-2) +28V ori 
me 42P6-25 (BFH-R) +28V oF i 


©28V FIS 


3OPI-50 (DISPLAY) GND 

OI-5-PI-72 (KBD) GND 

O1-5-PI-72  (KBO) GND 
GND 

23J!-18, 23J2-17,18 (TRUNK) -28V 

23U1-19, 20; 232-19 (TRUNK) 

48P10-9 (ML-314) 

23J2-20 , 23uI-I7 (TRUNK) 

4955-25 (CFF-1) GND 

49J6 -25 (CFF-2) 

48P2-9 (ALF) +5V 
+5V oY FE 

48P5-1-—48P6-1 (ML) +12V 

4IP14-17 (PTR) 

4IPI4-18 (PTR) 

48PIO-2 (ML- 314) 

48P2-10 (ALF) GND 

63PI-13  (CAS-1) 

63P2-13 (CAS- 2) 

63P3-13 (CAS- 3) 

48P5-3--48P6-3 (ML) 

41P14-20 (PTR) 

41IP14-19 (PTR) 

48PI0-3 (ML-314) 


| ! 
or Fai 


a  45V NF 


FIS Fig 


*5V 


Non ot 
3] S53] BROS) =| 3) ole] 5] 55] a/5 [as ey) 
Seasere 
a 
Ni 


FI4 


+12V 


REN REEEREE EO REERE 
Capa 


R[elels 
i. 
sisislely|esaels[ale 
x 


-l2v e 


is 


suewel 
REIGNS 
Y 


DENOTES COMMONING BARS 


NOTES. 
SIMILAR PARTS 


eee ee 
Alcusmces(A) REVISED FOR 3RD CASSETTE 


| | 
[ren[ecao] wade 


4955-29 (CFF-!) 
496-29 (CFF-2) 
48PI0-19 (ML- 314) 
48P1-36 (ALF) 
4955-33 (CFF-1 
49J6-33 (CFF-2) 
48PI0-17 (ML- 314) 
481-35 (ALF) 
42P6-33 (BFH-R) 
42P5-17 ®GFH-U 
48P2-17 (ALF) 
O!-5-Pl-2 (KBD) 
42P6-34 (BFH-R) 
42P5-18 (BFH-L) 
48P2-18 (ALF) 
Ol- 5-PI-26 (KBD) 
48P2-19 (ALF) 


63P3-20,22 (CAS-3) 


48P2-20 (ALF 
63P3-23,24 (CAS-3) 
63PI- 20, (CAS-1) 
63P2-20 (CAS-2) 
63P1-23,24 (CAS-1) 


63P2- 23,24 (CAS-2) 


63PI- 22 (CAS-!) 

63P2-22 (CAS-2) 
63PI- 10,1! (CAS-1) 
63P2-10,11 (CAS-2) 
63P3-10,11 (CAS-3) 


e28 V 


+28 V 
RET. 


32J! 
FS ee 41P14-3 
2 -— 41PI4-5 
4IP14-6 
—V5—_| 4 | 41J10-5 
41PI4-9 
[6 t+—~ 41P14-11 
41P14-12 
3 ER 4110-1 
Or ee 
F4 ri | a 41U10-3 
(ae 7 cea a aE! 
| ; 4110-6 eet ae aT) 
iat Gad Ses 
a 2k See 
ease [eemen | _errecrr 
ne 95-003180 0: 
2 | 
| 
t 
d 
| 
: 
| 
| 
i eee ee | 
—- 4 | | 
| as eae 
A M6E ROIS |e, 14-24F 
R-|-399 RELEASE NO. ee 
Eamon 0 
Wat AND REPRODUCTION IG PRORNER 
(INCir) saab ao REGISTER CO. 

oo | UNLESS OTHERWISE IstarT:  — [FiNisHt 3074 UNT: POWER SUPPLY | 
MATERIAL men wommar" (DFTS:GLH [cH [NAMESCHEMATIC-OC PWR DIST. B& 
ete 7 
PHARONESS; SSSC~C‘“~S™SCSY supersenes:095-0297T 140 Hcooe: = | a ! 


irem [REOD! 


©} 


(25,44mmM 
Grmascmrcemmmamemee > 
1 INCH 


opti 


NOTES: | 


SIMILAR PARTS fo 
| CHANGES:(J) ITEM [| WAS 


F. 780M 11:70 WCR (8 SIZE) 


REVA . CHG NO 7 WAS. 


395 -0060028 


REVISION LEVEL 
THIS 


ITEM DWG. NO. 


OWG NAME 


C) 
C 
pe) 
Pe) 
mM 
<— 
aa 
> 
en 
on 
2&8 
O 
= 
| > 
iC) 
E: 
ra 
rm" 


| DESIGN 


— | teeter 


5-0297127___ | SCHEMATIC 


O 


Y 


MODULE CHG.NO. RELEASE NO. DATE 
REPLACES DWG SAM | | 


NOT WAS GL) TEM 1, FEV © ASB. 


UNLESS OTHERWISE 


f SIONAL LIMITS ARE: 
INCH NOMINAL 


MATERIAL: 


COATING: DESIGNER: 


HEAT TREAT: 


[HARDNESS:  —<—sSSSCSCSSSSCSCSY 


Z-/3- 73 | 
THIS ORAWING AND INFORMATION THEREON 1§ THE PROPERTY OF 9 
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY AND ALL UNAUTHORIZEO FE ¢ - 
USE AND REPRODUCTION !S PROHIBITED. 


THE NATIONAL CASH REGISTER CO. 


g THERWISE | STD. QUALITY SEE SP4004.15 
SPECIFIED, DIMEN- [ we 50-00 


[APPO: ___—‘[APPD: ___—‘|SHEET | OF 


|SUPSD. BY: 


FIELD PRINT 


| SUPERSEDES: ee 


[ReaD [size] NEXT ASSEMBLY 
- T 1B 1395-0060026 


Thy, ceeg 


DAYTON, OHIO 


l 
ie mote size | size meu acon] ewe ee 


(25,4mmM TI! 


28.5V/ I.5A 
RET 
RET D: 
0.63A 
RET 
[5A 
RET 
3A 
RET 


* 
mates beens 6. sat 


76 


Cy ee He nate we 


Ss se 000uf [40V 


SCRI (TRIAC) 


157 230V 


3.2A SB. 


O 
Cl 2-3 


lf 200V 


H5V/9.5A TO 605 & 
MODEM 


-43A 
28.5V/ RET 
+12V/ .56A 
RET 
+12V 7 .56A 
RET 


lament nee Deepa mnreie een o 


— 
ry 
Sh: eat ANOeatnee, ¢ AD 6 TiN © Aen E © wn ROR ICI he Bn, as ban te ie eR can, APOE Sank SARIS ee ne gS I, 
. pease ~! 
° 


-28.5V RET 
-28.5V/ 3A 
SV /1L6A 
SV/ I.6A 


TB3- 80 


t+12V/ .38A 
+12V/ .62A 


y 
4 {TO S2al-NO i 
By ° . Slal-C 


Sla2-NO 
Sla2-C 


} 15V/64A 


-!12V / .42A 
-I12V/ .38A 
SV 7.5A 

1.5A 

IA 

IA 

1A 

IA 


2 
) 
m ¢ 


i 


) 
N 
d 
5) 
> 


TB3-90 4182-9 
TE Re 6b } 115V/ 6.4ARET 5A 
3 an 


TB3-11 TB2 -II 


OO C) " 
| [TB2-12 | I15V 7 3,9A RET i 
ct 

} sv 739A 7. 

Lg Iron LIGHT RET D haeROO2 AA 19-74] Ti 


3. ASSY DRAWING NUMBER 095-0297125. 


nores L ALL RESISTOR VALUES ARE OHMS,.25W,5% UNLESS CTHERWISE SPECIFIED. 
auiragese 


B IER35411 [DA i2-73 
| A JIER34236DA [I 73 
jREVi RELEASE WC OLCFTS | Tate 


$°Y | aR Pars | 


f oe ia 

GND C I46ERCSCBSIM Pi -72 : 
| 
; 


| ee | | eels 
H : a as once theater ect emtetarennarananarenar teats : oe os . rf . ay coer, q " 
Al cnansts (A) REMOVED tilcv CIRCUITS (é) F25 WAS 4A REMOVED NOTE 2 (C) REMOCEO LINE SAOCWNVN FAROAT 32 T&/1-o@ Te ES wi» HANGEOD RE WAS 250 OHM SWAT T CHANGED WAS 220 OHM ce WAT qT. ee : eee gearareds NFSRMATICN THEREON 15 TwE PRUPEPTY CF A 
ee I st AND PEERCtUC! in desis ee ee i 
STP GEATESEE SPER | ATE BRINE BATICNAL CASH cecistER co. | | 
a. ASS. M32-1-399 Fld Rencs CAYTON, OH'O : 
Stecves cucm, LSASTHEA7S [ows [- 73.057 POWER SUPPLY i 
Toit. CmA (MTS AR Wes . Rok i ae 7 dog aoe in eee snk ant ae meet Shin Senate meneame ae ; 
estate: | mic acee Aee DWA | crar rheias SCHEMATIC - POWER SUPPLY 
COAT NG dk = 22 ces.ane® J FECHER 
| BRAZE | eet RPO APPD jSmeer [ce po | 
5 Poo BY ScaLE 095-0297127 


rests 095- OOTOMOL EE —UFIELD PRINT 


Den cent e-em ae ae ee REN a tee 


vehim saseence (D SIZE) 


- 


